امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة - الشعبة العلمية 
للعام الدراسى ۲١۲٤/۲۰١۲۳‏ - الدور الأول 


المادة: النيزياء 
القاریخ: ۲۹ / 7 / ۲٠۲۶‏ 
زمن الإجابة: ثلاث اتات 


اسم الطالب (رباعيًا) / 
المديرية / المحافظة / الادارة التعليمية / 
رقمالجلوس / 


لجن ةالامتحان / 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١۴٤/۴۲١۴۳‏ 


موقع الدكتور محمد رزق معام الكندناء التعاععى 
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عزيزي الطالب .. اقرأ هذه التعليمات بعناية: 


- تأكد من كتابة بياناتك كاملة وبطريقة صحيحة أعلى ورقتي الإجابة قبل البدء في الامتحان. 

- عدد أسئلة كراسة الامتحان (45) سؤالاء منها عدد (؟) سؤالين مقاليين يتم الإجابة عليهما 
في ورقة الإجابة المخصصة لذلك. 

- عدد صفحات كراسة الامتحان (۲۸) صفحة بخلاف الغلاف. 

- تأكد من تسلسل ترقيم الأسئلة» ومن عدد صفحات كراسة الامتحان» فهي مسئوليتك. 

زم ھتان («يداظات. 

- الدرجة الكلية للامتحان )٠١(‏ درجة. 

- اقرأ السؤال بعناية» وفكر فيه جيدًا قبل البدء في إجابته. 

- استخدم القلم الجاف الأزرق فقط في الإجابة» وممنوع الكشط أو استخدام المزيل. 

عند إجابة كا عن اذ ا نهنا اك الرمز_الدال عن لين الإجابة الک ت ید كاماد 
لكل سؤال بالقلم الجاف. 

مثال: عندما تكون الإجابة الصحيحة (ج) تظلل الدائرة الموجودة تحت الرمز (ج). 
- في حال قيامك باختيار إجابة خطأء قم بعمل علامة («) عليها بشكل واضح» ثم قم بتظليل 

الرمز الدال على الإجابة الصحيحة وسيتم احتسابهاء كما في الشكلين التاليين: 


- اختر إجابة واحدة فقط؛ لأنه عند اختيار إجابتين أو أكثر تفقد درجة السؤال. 
- يتم إجابة الأسئلة المقالية في ورقة الإجابة المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية وفي المكان المحدد 
لكل سؤال. 
- لا يعتد بإجابة أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية في كراسة الأسئلة. 
- كن حريصًا على تظليل إجابتك في نطاق دائرة الإجابة. 
- في حال استلامك ورقة إجابة تالفة أو مطبوعة بشكل غير واضح» قم بطلب ورقة إجابة جديدة من المشرف. 
- تأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة أسئلة الاختبار مع نفس الرقم في ورقة الإجابة. 
- يسمح باستخدام الآلة الحاسبة. 
مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح 
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۲١۴٤/۴۲١۴۳ نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول‎ 


موقع الدكتور محمد رزق معام الكيدناء التعاععى 
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أولا- الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد ) «كل سؤال درجة واحدة : 


0 أي الأشكال التالية 
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يعبر عن التركيب الصحيح للأميتر الحراري.‎ 


4) @ 2) © 3) © 00 


م في الدائرة المهتزة, ما التغير الحادث لتردد التيار المار بالدائرة عند زيادة كل من معامل 
الحث الذاتي لملفها وسعة مكثفها إلى الضعف؟ 


() يزداد أربعة أمثال. (ب) يقل للربع. 
@ يقل للنصف. © يزداد للضعف. 


4 في الدائرة الكهربية مكثف وملف حث مهمل المقاومة الآومية ومقاومتان ( 1و2( 
Rı=R‏ 
1 


مصدر تیار متردد 
للحصول على أكبر قدرة كهربية مستهلكة يجب أن يتم 000 
)6 فتح [كل: 2كآ[: K3‏ © فتح 2ك[ وغلق (1>3: &) 
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نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١۴٤/۴۲١۴۳‏ 


موقع الدكتور محمد رزق معام الكيهدناء التعاععى 


امتحان شهادة إنمام الدراسة الثانوية العامة- الشعبة العلمية- الفيزياء - الدورالأول - العام الدراسي ٠١74/5١59‏ 


0 تعبر الأشكال الآتية عن ثالاثة مستويات للطاقة تبعًا لتصور بور في ذرة الهيدروجين 


3 © 


(Z) (x) 
فأي الاختيارات الآتية صحيح؟‎ 
)۷( ينطلق فوتون في منطقة الضوء المرئي عندما ينتقل الإلكترون من المستوى‎ )0( 
.)72( إلى المستوى‎ 
.)00( طاقة المستوى (7) أقل من طاقة المستوى‎ © 
.)۷ , 72( فرق الطاقة بين المستويين (× , 7) أكبر من فرق الطاقة بين المستويين‎ © 
.)۷( (د) طاقة المستوى (×) أكبر من طاقة المستوى‎ 


© يوضح الشكل طيف الأشعة السينية المنبعثة من أنبوبة كولدج ف 


N دسم‎ 5S 


18 
X10 
25 5 75 ر‎ 


فأي الاختيارات التالية يعبر عن تردد الفوتونات المميزة للأشعة السينية والانتقالات 
الناتجة منها؟ 

() 1015112 × 5 من المستوى (71) إلى المستوى (&). 

Hz ©‏ 1015 × 5 من المستوى )M(‏ إلى المستوى (سآ). 

Hz ©‏ 1015 × 5.3 من المستوی (1/1) إلى المستوى (&). 

1z )(‏ "10> 5.3 من المستوى )M(‏ إلى المستوى (). 
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موقع الدكتور محمد رزق معام الكيدناء التعاععى 
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03 توضح الأشكال أربعة ملفات متماثلة تماما 


(1) (2) 


27 
جے‎ 
لال 01 اقلق‎ are a gD Ew 


(3) (4) 


ماهو الترتيب الصحيح لمق ازاالقوة الد افعةالمستحثة المتوسطة في كل ملف علماً بان 
المغناطيسات متمائلة وتبعد نفس المسافة عن الملف. 

emf> = بكممة‎ > emf] = emf (D 

emf = emf < امك‎ = emf @ 

emf = كمه‎ > emf > emf @ 

emf = emf > emf = emf4 (د)‎ 


الشكل المقابل يوضح موصل (۸8) حر 
الحركة يتأثر بمجال مغناطيسي منتظم 
عمودي على مستواه» وعندما يتحرك 
الموصل ۸8 ناحية اليمين كما بالشكل. 
فأي العبارات التالية تكون صحيحة 

عند لحظة حركة الموصل (۸8) OEE‏ 


م 22 


(61 جهد النقطة (0)) يساوي جهد النقطة ([ 6 جهد النقطة (۸) يساوي جهد النقطة 8 


(ج جهد النقطة (0) أقل من جهد النقطة ([ () جهد النقطة (0)) أكبر من جهد النقطة 1 
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نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١۴٤/۴۲١۴۳‏ 


موقع الدكتور محمد رزق معام الكيدناء التعاععى 
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- ١ت‏ ب مي يي س چ 


6 قام طالب بعمل عدةإجراءات للحصول 97 
على تيار كهربي مستحث في الملف 
الموضح كما في الشكل. 
فأي الاجراءات الآتية يكون صحيحًا ؟ 


© الشكل الموضح يتأثر بمجال مغناطيسي 2 
والسلك ل7 قابل للحركة ولكى يمر تيار في 2 
الجلفانومتر من نقطة (1) إلى نقطة  .)2(‏ جفانومتر 


أي من الاختيارات التالية صحيح؟ 1 


سوج لاا وف جب واة حي تسبح 
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يوضح الشكل العلاقة بين القوة الدافعة المستحثة في حلقة معدنية تدخل في فيض منتظم 
كثافته 0.21 بسرعة منتظمة حتى يخرج من تأثير هذا الفيض والزمن (1) 


e.m.f(v) 


t(ms) 


فإن مساحة الحلقة المعدنية تساوي ا a‏ 
0.50cm2 (O)‏ @ 2مم0.50 © نو 0.25 (د) 0.25m2‏ 


© محول كهربي خافض للجهد كفاءته 90 استخدم لتشغيل جرس مكتوب عليه ( 0.5۸ - )60W‏ 


والمحول يعمل على جهد 220 فولت» فإن النسبة بين عدد لفاته ب 
م 
33 6 11 20 
20 90 14 ا > 
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موقع الدكتور محمد رزق معام الكيدناء التعاععى 
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00 أي من الأشكال البيانية التالية يمثل أعلى كفاءة لمحول كهربي؟ 


Pws Pws 
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00 الشكل (4) © الشكل (2) © الشكل (1) © الشكل (3) 
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موقع الدكتور محمد رزق معام الكيدناء التعاععى 
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1100 - 


© عند تغيير جهد الشبكة في أنبوبة أشعة الكاثود من (.477 -) إلى (.127 -) مع ثبوت فرق 
الجهد بين الآنود والكاثود » أي من الاختيارات الثالية صحيح؟ 


عدد الالكترونات المارة خلال الشبكة إضاءة الشاشة الفلوريسية 


تقل 
تزداد 
تقل 


تزداد 


3 
(علما بأن 1 هي ثابت بلانك ا هي التردد). 


9( فوتون طافته ينا فإن كمية حركته وطوله الموجى تساوي n‏ 
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نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١۴٤/۴۲١۴۳‏ 


موقع الدكتور محمد رزق معام الكيدناء التعاععى 
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يوضح الشكل العلاقة البيانية بين الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع ومقلوب 
درجة الحرارة على تدريج كلفن. 
A x10 m‏ 


دت و 10 


1 -3 1 
T X10 K 


1 
6 


- - - جو - كبن 


فإن الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع عند درجة حرارة )2000 
© 150004 © 2000045 


20000nm © 15000nm @ 


۹٩ 
۲١۴٤/۴۲١۴۳ نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول‎ 


موقع الدكتور محمد رزق معام الكيدناء التعاععى 
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© أي من الأشعة التالية في عملية التصوير ثلاثي الأبعاد يوجد اختلاف في الطور 
بين فوتوناته. 
(1) الشعاع الصادر من المصدر الضوئي ويسقط على المرآة. 
(ب) الشعاع الصادر من المصدر الضوئي ويسقط على الجسم. 
(ج) الشعاع المنعكس عن المرآة إلى اللوح الفوتوغرافي. 
() الشعاع المنعكس عن الجسم إلى اللوح الفوتوغرافي. 


60 إذا كان فرق الطور بين الأشعة في التصوير المجسم يساوي س فأي الاختيارات التالية 
يعبر عن فرق المسار بين هذه الأشعة؟ 


۸ ۸ ۸ 
© * © ها 
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۲١۴٤/۴١۴۳ نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول‎ 


موقع الدكتور محمد رزق معام الكيدناء التعاععى 


اتخحان2 52إدو الا ويام -الشعبة العلمية- - الفيزياء | اپور الأول - لفطو اك راسج AIA‏ 


0 الشكل يوضح المدى الطيفي لمصدرين ضوئيين (1) و (2) » فعندما يقطع الضوء الناتج عن 
المصدرين مسافة 0 فكانت شدة إضاءة المصدر (1) هي 21 وشدة إضاءة المصدر (2) هي 1› 


94 8 
(1) )2( 


فعندما تصبح المسافة 20 فتكون شدة إضاءة المصدرين (1) › (2) : 


ع عجر ای شدة الضوء الناتج عن المصدر (2) 
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عند مرور تيار كهربي في سلك مستقيم موضوع في الهواء يتولد عند نقطة بجوارا لسلك 
مجال مغناطيسي (1) ؛ لتقليل كثافة الفيض عند نفس النقطة يلزم اا 4 


() استبدال السلك بآخر ذي طول أقل وتوصيله بنفس المصدر الكهربى. 


© استبدال السلك بآخر ذي طول أكبر وتوصيله بنفس المصدر الكهربى. 

(@ استبدال السلك بآخر له نفس الطول ومساحة مقطعه أكبر وتوصيله بنفس 
المصدر الكهربي. 

(د) استبدال المصدر الكهربي بآخر قوته الدافعة الكهربية أكبر. 


() المغناطيس ( 2 ) يقترب من الملف والمغناطيس ( 1 ) يبتعد عن الملف. 
© المغناطيسان ( 1 )» ( 2 ) يقتربان من الملف. 
(© المغناطيس ( 1 ) يقترب من الملف والمغناطيس ( 2 ) يبتعد عن الملف. 
() المغناطيسان ( 1 ), ( 2 ) يبتعدان عن الملف. 
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نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١۴٤/۴۲١۴۳‏ 


موقع الدكتور محمد رزق معام الكيدناء التعاععى 


امتحان شهادة إنمام الدراسة الثانوية العامة- الشعبة العلمية- الفيزياء -الدورالأول - العام الدراسی ۲٠۲٤/۲۰۲۳۲‏ 
إتمام ا 4 م الدراسي 


00 الشكل المقابل ملف لولبي عدد لفاته [N‏ وطوله ]1 يمر به تيار (1) وسلك مستقيم يمر 
به تيار آ وموضوع في مستوى بحيث يكون عموديا على محور الملف اللولبي. 


فتكون محصلة كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة (11) تساوي ی ملام م د 


0 ا © (سيس82)- (بوببي 82) 
2 2 
© يورب 82+ u‏ 82 ۷ © (بويبي 82)+ (سك 82) 


00 من الشكل المقايل : 


1-14 L=4A 
عند أي نقطة يوضع سلك يمر به تيار‎ 
كهربي في نفس مستوى الصفحة وموازي‎ 
للسلكين (&) » (لآ) بحيث لا يتأخر‎ 
بقوة مغناطيسية؟‎ 
K L  M N 
K 0 
L ©( 
49 00 M @ 
N @ 
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00 لديك جلفانومتران مر تيار شدته (1) في كل منهما فانحرف الجلفانومتر الأول بزاوية 307 
والجلفانومتر الثاني بزاوية أكبر من الآول بعشر درجات وعند زيادة شدة التيار إلى (21) 
فأي العبارات الآتية تكون صحيحة بعد زيادة التيار إلى 21 في كل منهما؟ 
() زاوية انحراف الجهاز الأول تساوي °20 
5 بع #ش# اله 66 
(ب) حساسية الجهاز الأول تكون --- 
. 40 
1 
(د) زاوية انحراف الجهاز الثاني تساوي °40 


(2) حساسية الجهاز الثاني تكو 


1 5 
9( جنهلوومتر مقار معلص ۷ روجا بويج زئدتيان قيمته 118 --- كلم اهيلا توصيل 


1 
الجلفانومتر بمجزئ تيار قيمته Rg‏ 


4 


حساسية الأميتر في الحالة الأولى 
فإن الت س کا س د ت ر ا ١‏ 
حساسية الأميتر في الحالة الثانية 


O‏ اوور ی س ل سحن ل ع م 
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موقع الدكتور محمد رزق معام الكيدناء التعاععى 


امتحان شهادة إنمام الدراسة الثانوية العامة- الشعبة العلمية- الفيزياء - الدورالأول - العام الدراسي ٠١74/5١59‏ 


- - يوسي 


الشكل يعبر عن دائرة كهربية مكافئة لبوابات منطقية. 


أي الأشكال يعبر عن البوابة المنطقية المكافئة؟ 


A A 

B B 0 

€ ا‎ E O 
D D 

A A 

B B 

)ج 0< ا 6 © Ç‏ 
مج 34 D‏ 


(CD‏ إذا علمت أن مقاومة الوصلة الثنائية في حالة التوصيل الأمامى مهملة. 


۱۵0 
نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١۴٤/۴۲١۴۳‏ 


موقع الدكتور محمد رزق معام الكيدناء التعاععى 


بي حيسي 


امتحان شهادة إنمام الدراسة الثانوية العامة- الشعية العلمية- الفيزياء - الدور الأول - العام الدراسي ٠٠٠٤/۲٠۲۴‏ 


00 يوضح الشكل دائرة ترانزستور ( 1211 ) معامل التكبير ( 99 = م8) 
Re =3KO‏ 


فيكون تيار المجمع وجهد الخرج eens‏ 


6 الشكل يوضح زيادة التوصيل الكهربي لبللورة جرمانيوم نقي من التطعيم بذرات شائبة. 
بللورة جرمانيوم نقي 


+B +Sb 
ع ا‎ 


إذا كان تركيز الشوائب المضافة في كل حالة 02-3 1012 فإن: 


11 


1 


نسخة للطلبة للمراجعة اقل الأول ۲١۴٤/۴۲١۴۳‏ 


موقع الدكتور محمد رزق معام الكيعيا 


امتحان شهادة إنمام الدراسة الثانوية العامة- الشعبة العلمية- الفيزياء - الدورالأول - العام الدراسي ٠١74/5١59‏ 


يمثل الشكل موصل معدني مختلف في مساحة المقطع وصل بين طرفي بطارية في دائرة 
كهربية مغلقة» فإذا علمت أن طول الجزء (4) - طول الجزء (13). 


فرق الجهد( ۷۸ 
فان اا ایک اهمه کے Ore‏ لي 
فرق الجهد(8١1)‏ 
2RA RA RB‏ 41 
.= 53> @ 
RB RB RB RA‏ 


© الرسمالبياني الموضح يعبر عن العلاقة بين تغير مقاومة 
أسلاك من ثلاث مواد مختلفة لها نفس المساحة وعند نفس 
درجة الحرارة مع تغير طول السلك. 


أي من الاختيارات الآتية صحيح؟ 


OZ = OY = OK 0 
OZ < OY > @ 
OZ > OY <0 @ 


OZ > OX 20Y © 


17 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١۴٤/۴۲١۴۳‏ 


موقع الدكتور محمد رزق معام الكيدناء التعاععى 


امتحان شهادة إنمام الدراسة الثانوية العامة- الشعبة العلمية- الفيزياء - الدور الأول - العام الدراسي ٠٠٠٤/۲٠۲۴‏ 


© توضح الأشكال عدة مقاومات متصلة معاً توالي وتوازي. 


R 22 22 2 R 3R 
R R 6R 
(Y) (X) )2( 


أي الاختيارات صحيح بالنسبة للمقاومة المكافئة لكل مجموعة؟ 

() المقاومة الكلية في الشكل (×) تساوي المقاومة الكلية في الشكل (). 
© المقاومة الكلية في الشكل () أقل من المقاومة الكلية في الشكل (لآ). 
© المقاومة الكلية في الشكل (7) أقل من المقاومة الكلية في الشكل (×). 
(د) المقاومة الكلية في الشكل (7) أكبر من المقاومة الكلية في الشكل (). 


9 کدی ادیرخ لس 


R 


2R 


فإن 13 لقب دي 117 


1.8 ©( 0.8 © 1.25 @ 2.25 © 


۱۸ 
نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١۴٤/۴۲١۴۳‏ 


موقع الدكتور محمد رزق معام الكيدناء التعاععى 


امتحان شهادة إنمام الدراسة الثانوية العامة- الشعبة العلمية- الفيزياء - الدورالأول - العام الدراسي ٠١74/5١59‏ 


ثانيًا- الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد ) «كل سؤال درجتان : 


(0) في الشكل المقابل: 
إذا تم استبدال الملف بآخر له نفس الطول ونفس مساحة المقطع ونفس مادة السلك› 
وعدد لفاته ضعف عدد لفات الملف الأصلى 


المعاوقة في الحالة الثانية 
فإن ال ( 2 بين TTT <=. I. MALBN IFA‏ 
, المعاوقة في الحالة الأولى 


202 O © 2010/10 © N10 @O 


© عند استخدام مجهر ضوئى لرؤية جسم أبعاده 
فإن كمية حركة الفوتون في شعاع الضوء المستخدم تساوي 


3h 3h h h 
2x © 2x 3X 
يوضح الشكل انتقالات لإلكترونات بين مستويات الطاقة لذرة هيدروجين‎ 
11-4 
(A) 
n=3 
11-2 
(B) 
n=1 U4 
= فإن النسبة بين س‎ 
UB 
1 2 1 4 
E لطر ©4 لی‎ 
1۹ 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١۴٤/۴۲١۴۳‏ 


موقع الدكتور محمد رزق معام الكيدناء التعاععى 


امعان با نام الدراسة الثانوية العامة- الشعبة العلمية- - الفيزياء- لدو الأول - العام الدراسي ٠٠۲٤/۲۰۲۴۲‏ 


ملم سس ممه 


© ملف دائري عدد لفاته ( 60 ) لفة ومساحة وجهه (1012© 6) يخترقه فيض مغناطيسي 
مهودي على مسو" نملف كناف عل م10 ×1 
إذا دار الملف ل دورة في زمن قدره ( 4001125 ) فإن القوة الدافعة المستحثة اللحظية 
المتولدة في الملف. 


0.54nV @ 1.08 uV © 0.54 لان‎ @ 1.08nV Û) 


62 لديك دائرة كهربية كما بالشكل 


r=R I=R 


فأي الاختيارات التالية يكون صحيحًا؟ 


۲۰ 


نسخة للطلبة للمراجعة الأول ۲١۴٤/۴١۴۳‏ 


موقع الدكتور محمد رزق معام الكيديا 


امتحان شهادة إنمام الدراسة الثانوية العامة- الشعبة العلمية- الفيزياء - الدورالأول - العام الدراسي ٠١74/5١59‏ 


(r)‏ سلك (11) يمر به تيار كهربي وموضوع عمودي على مستوى الصفحة ومحاط بعدة موصلات 
مختلفة (8 ۰ ۸) يمر بها تيار كهربي. 


في أي الأشكال التالية لن يتأثر السلك (11/1) بقوة مغناطيسية بسبب المجال المغناطيسي 
الناشئ عن الموصلات المحيطة بالسلك ؟ 


1 1 31 
64 مده سوه هدرم 
موصل 8 سلك 


ع 
(سلك) (M)‏ 0-6 
رم 
موصل(8) 31 
1 
6 
1 1 1 
هد هم یی کی ج 
موصل 8 سلك موصل ۸ 
(سلك) (M)‏ (سلك) 
I I I‏ 
Oa ga ©‏ 
موصل 8 لاك م 
(سلك) (M)‏ (سلك) 
۲١‏ 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١۴٤/۴۲١۴۳‏ 


موقع الدكتور محمد رزق معام الكيدناء التعاععى 


امتحان شهادة إنمام الدراسة الثانوية العامة- الشعية العلمية- الفيزياء - الدور الأول - العام الدراسي ٠٠٠٤/۲٠۲۴‏ 


اك تمد راض 
TD‏ لشكل البياني العلاقة بين تغير L(H)‏ 
معامل الحث الذاتي ([) مع تغير مساحة 
المقطع (۸) و ذلك لملفين لولبيين ( ×) oT‏ 
و(ل) لهما نفس معامل النفاذية . 
فإذا علمت أن طول الملف ( × ) يساوي 15 ملف (۷) 03 
مرة من طول الملف ( ل ) فإن النسبة بين : 3 
دات الملف ذخؤت مدد لفات 7 
A (m2)‏ 0 
الملف ( × ) تساوي ا کک هی 022 
3 2 1 4 
0|« 3 © م 0 
۲۲ 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١۴٤/۴۲١۴۳‏ 


موقع الدكتور محمد رزق معام الكيدناء التعاععى 


امتحان شهادة إنمام الدراسة الثانوية العامة- الشعبة العلمية- الفيزياء - الدورالأول - العام الدراسي ٠١74/5١59‏ 


© يوضح الشكل العلاقة بين القوة الدافعة المستحثة في مولد تيار متردد مقاومة 
ملفه €2 500 مع الزمن. emf (V)‏ 


أي من الدوائر التالية تصلح لاستبدال العمود الكهربي بالمولد ليعطي نضس شدة التيار 


قبل الاستبدال؟ 
V 5 7‏ 10 
1-0 1-0 
0 2 
R=1000 R=100‏ 
5V 10 V‏ 
© © 
R=2000 R=2000‏ 
AA:‏ 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١۴٤/۴۲١۴۳‏ 


موقع الدكتور محمد رزق معام الكيدناء التعاععى 


امتحان شهادة إنمام الدراسة الثانوية العامة- الشعبة العلمية- الفيزياء - الدور الأول - العام الدراسي ٠٠٠٤/۲٠۲۴‏ 


6 يوضح الشكل المقابل دائرة كهربية بها عدة ملفات حث متصلة معاً 


المفاعلة الحثيةالكلية عند غلق K1‏ بينما 162 مفتوح 


فإن النسبة بين“ ت کے N‏ 
المفاعلة الحثية الكلية عند غلق رK‏ بينما ۸1 مفتوح 
1 2 3 3 
0 30 1 2 


۲٤ 
۲١۴٤/۴۲١۴۳ نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول‎ 


موقع الدكتور محمد رزق معام الكيدناء التعاععى 


امتحان ف51 وز الهرهسي ا ووو ؤتعامة- -الشعبة العلمية- - الفيزياء | اپور الأول - الغو اك راسج Y/Y‏ 


6 يوضح الشكل المقابل ملف لولبى يمر به تيار كهربي فينتج له فيض مغناطيسى كثافة فيضه 
فقط 68 عند النقطة (2) في منتصف محور الملف وعند وضع سلك يمر به تيار كهربي 
داخل الصفحة كما بالشكل فيتولد له فقط كثافة فيض عند النقطة ( 7 ) تساوي 88 فإذا 
زادت المسافة 0 إلى الضعف» 


بتع كخم م 


فإن محصلة كثافة الفيض عند النقطة ( 7 ) تصبح ... من محصلة كثافة 
الفيض عند النقطة ( 7 ) قبل زيادة المسافة. 
O‏ 1.4 0.729 © 1:6 @ 0.5 


4 عند سقوط فوتونات ضوء بمعدل ]© وتردد (0) على كاثود خلية كهروضوئية كانت شدة 
التيار الكهروضوئي الناتجة 324 وعند زيادة معدل سقوط الفوتونات لنفس الضوء فأي 
من الاختيارات التالية صحيح؟ 


TEE 


mA‏ 3 تظل كما هي 


9mA 


۲۵ 
نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١۴٤/۴۲١۴۳‏ 


موقع الدكتور محمد رزق معام الكيدناء التعاععى 


ات ی تام ارا 2 القاكربية العامة- الشعية العلمية- - الفيزياء - الدور الأول شاناد الدراستيج لظ 


© يعبر الشكل البياني عن تغير الفيض المغناطيسي الذي يخترق ملف دينامو أثناء دورانه 
(wb)‏ م 


20110000 


>" 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١۴٤/۴۲١۴۳‏ 


موقع الدكتور محمد رزق معام الكيدناء التعاععى 


امتحان شهادة إنمام الدراسة الثانوية العامة- الشعبة العلمية- الفيزياء - الدورالأول - العام الدراسي ٠١74/5١59‏ 


ثالثا- الأسئلة المقالية (يتم الاجابة عليها بورقة الاجابة المخصصة لها) «كل سؤال درجتان»: 


الشكل يمثل دائرة كهربية عند غلق K1‏ » >[ فقط 
تيار شدته ( «(0.6A‏ احسب قيمة ع۷ 


م الشكل يوضح تركيب جهاز الأوميتر إذا علمت أن مقاومة خارجية قدرها 1542 10 » تؤدي إلى 
اتحراف مؤشر الجهاز إلى 1 - قيمته العظمى 
3 


Imax = 9001A 
R 
37 
Rg=2500 
1 R. =30000 
B 
-آ1‎ 2 
Rx 
A B 


احسب 1 -المقاومة المأخوذة من الريوستات 1107 . 
2 - ق .د .ك للعمود( ع۷ ). 


۲۷ 


نسخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول ۲١۴٤/۴۲١۴۳‏ 


موقع الدكتور محمد رزق معام الكيدناء التعاععى 


نماذج الإجابة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 
الدور الأول - العام الدراسي 2023/ 2024 


نموذج الإجابة وبيان توزيع الدرجات لامتحان (الفيزباء - باللغة العربية) 
(الشعبة العلمية) 
عدد الأسئلة الموضوعية بدرجة واحدة 
عدد الأسئلة الموضوعية بدرجتين 
عدد الأسئلة المقالية بدرجتين 
العدد الكلي للأسئلة 
الدرجة الكلية للامتحان 


أولةً : الأسئلة الموضوعية 


الإجابة الدرجة الإجابة 


1 


در 
ما لاس 


ب 

أو 
9 
ا 


“MN |v MN 


n 


5200 )م Uo‏ ن | 


nl elo MN C0 .) 09 
. 


0-6 . MM 


جم | جم | جرم | جرم | جرم | جر | |pa|pa papa pa‏ إزح انح MN‏ انم انح ايم ايم 
(QM |‏ 


جرم | جم | خم | خم | خم | خم | خم | خم خم | خم خم | خم | خم | خم إ خم خم إ كخم إ كخم دم 


نسخة الطالب للمراجعة - امتحانات الدور الأول 2024م صفحة 116 من 268 


موقع الدكتور محمد رزق معام الكندياء التعاععى 


نماذج الإجابة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 
الدور الأول - العام الدراسي 2023/ 2024 


نموذج الإجابة وبيان توزيع الدرجات لامتحان (الفيزباء - باللغة العربية) 
(الشعبة العلمية) 


عدد الأسئلة الموضوعية بدرجة واحدة 
عدد الأسئلة الموضوعية بدرجتين 
عدد الأسئلة المقالية بدرجتين 
العدد الكلى للأسئلة 
الدرجة الكلية للامتحان 


ثانياً : الأسئلة المقالية جميع النماذج 


الدرجة مقياس التقدير 


VB - 0.8 (1 +R) 2 
VB = 0.6 (2 + R) 

0.8 (1 + R) = 0.6 (2 + R) 
R =2 0] 

Vpg= 0.8 (1 +2) - 4 ألا‎ 


- أي إجابة أخرى صحيحة يعطى الطالب الدرجة كاملة 
- إذا كتب الطالب الإجابة الصحيحة مباشرة يعطى نصف الدرجة 


نسخة الطالب للمراجعة - امتحانات الدور الأول 2024م صفحة 118 من 268 


موقع الدكتور محمد رزق معام الكندياء التعاععى 


نماذج الإجابة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 
الدور الأول - العام الدراسي 2023/ 2024 


نموذج الإجابة وبيان توزيع الدرجات لامتحان (الفيزياء - باللغة العربية) 
(الشعبة العلمية) 


عدد الأسئلة الموضوعية بدرجة واحدة 
عدد الأسئلة الموضوعية بدرجتين 
عدد الأسئلة المقالية بدرجتين 
العدد الكلى للأسئلة 
الدرجة الكلية للامتحان 


ثانياً : الأسئلة المقالية 


الدرجة 


2 


Ry = 5000 - (3000 + 250( 


= 1750 2 


=I, XR = 900*10 “< 5000 


ar 


- أي إجابة أخرى صحيحة يعطى الطالب الدرجة كاملة 
- إذا كتب الطالب الإجابة الصحيحة مباشرة يعطى نصف الدرجة 


نسخة الطالب للمراجعة - امتحانات الدور الأول 2024م صفحة 119 من 268 


موقع الدكتور محمد رزق معام الكندياء التعاععى 


